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KJIEIIJH, IIAP A3HTHPY K)IIJ,IIE B HOCOBOH nOJIOCTH 
MYXOJIOBOK PO^A MUSCICAPA 

H. T. BpereTOBa 

3oojiorHHecKHii hhcthtyt AH CCCP, Jlemrarpaa 

flaHO onncairae HOBoro BH,n;a napa3HTHHecKoro Kaenja Ptilonyssus muscicapae sp. n. 
(Acarina, Parasitiformes , Ptilonyssidae), CMemHBaBmerocH paHee c Ptilonyssus motacillae 
Fain, 1956. 

IIapa3HTHHecKHX Kaemeii, ohnTaiomHX b hocoboh noaocra MyxojiOBOK 
po,n;a Muscicapa , #o HacToaipero BpeMeHH othochjih k bhA y Ptilonyssus mo¬ 
tacillae Fain, 1956 (Fain, 1957; 1962a; 1962b; EyieHKO, 1965; 1969). Kaemn 
P. motacillae nepBOHanajiBHO 6bijih o6Hapy>KeHBi b A^pnae, b hocoboh nojiocTH 
Tpex bh,h;ob Tpacory30K (Motacilla aguimp vidua Sundv., M. flava L., 
M . capensis willsi Grant), pBDKexBOCToro aenaHa ( Cercomela familiaris modesta 
Shell.), ftsyx bh,o;ob aenaHOB po,n;a Saxicola ( S . torquata axillaris Shell, h 

S. ruberta L.) h y o6bikhobchhoh KaMeHKH (Oenanthe oenanthe L.) (Fain, 
1956). B ^ajiBHefimeM 03H (Fain, 1962a, 1962b) yaa3aa ein;e pa# xo3aeB 
,n;jia Ptilonyssus motacillae , b tom ancjie HecaojiBKO bhaob MyxojiOBOK; xotb 
03H ohpaTHJi BHHMaHne Ha pa# OTjinaHH y Kaemeii, cohpaHHBix H3 hocoboh 
nojiocTH MyxojiOBOK, ot KJiemeH H3 Tpacory30K, ho oh He npH^aa hm TaKco- 
HOMnaecKoro paHra. Cae,n;ya 03Hy, EyTeHKO (1965, 1969) Tan>Ke caniaeT KJie- 
meii H3 yKa3aHHBix BBirne xo3aeB 3a o,h;hh bha — Ptilonyssus motacillae . 

OftHaKo MaTepnaa, HMeiomnnca b MoeM pacnopaa^eHHH, ftaeT bo3mo>khoctb 
ycTaHOBHTB nocTOHHHBie h aeTKne OTjiHana BHftOBoro paHra y Kaemeii Ptilo¬ 
nyssus , co6paHHBix H3 hocoboh nojiocTH Tpacory30K (ceMeiiCTBO Motacillidae) 
h MyxojiOBOK (ceMeiiCTBO Muscicapidae, poA Muscicapa ). Y Tpacory30K h 
MyxojiOBOK napa3HTHpyiOT xoth h ^obojibho 6jih3khc, ho hccomhchho caMO- 
CToaTejiBHBie bh^bi: P. motacillae Fain, 1956 h P. muscicapae sp. n.; onncaHHe 
nocjie^Hero npnBOftHTCa mone. 

IIojiB3yiocB cayaaeM no6aaro,n;apHTB Bcex jinn;, npe^ocTaBHBniHX Ma- 
Tepnaji ,n;aa HCCjieAOBaHHa o6ohx yKa3aHHBix bh,h;ob: H. E. EBixoBCKyio, 
M. H. ,D,y6HHHHy, B. A. HBirnc, H. A. XoTeHOBCKoro, A. II. KyaanoBy, 
E. B. KopoaeBy (chopBi Kaemeii Ha KaaHHHHrpaftCKOH hHoaornaecKon CTaH- 
iihh b noc. PBi6aanH b 1957,1958 h 1962 rr.), M. JlyHKama (1 npenapaT Kaem,a 
H3 ^epHOBHpKOH o6a. YGCP, 1961 r.), A. H. HBaHOBa (cSopBi Kaemeii b Ta,n;- 
a^HKHCTaHe, 1962 r.), A. A. Khm (chopBi nTHii; b KaparaH^e b 1963 r.), 

T. C. EeaBCKyio (c6opBi nTnp b TypKMeHHH b 1966—1967 rr.), M. A. OMeaBKo 
h K). H. Ha3apoBa (chopBi nTHii; b IIphmopckom Kpae b 1963 h 1966 rr.). 
PncyHKH BBinoaHeHBi E. B. KopoaeBoii. 

Ptilonyssus muscicapae Bregetova sp. n. 

C a m k a. Teao y^aHHemio-OBaaBHoe c nepeiaa^KOH Ha ypoBHe IV kokc 
(pnc. 1, a). flanHa h^hocombi 0.76 mm, mnpHHa 0.32 mm (roaoTnn). IIo^oco- 
MaaBHBiii hj;ht nan y P. motacillae, ho nepe^HHH Kpaii ero 6oaee npaMoii, 
no cepe^HHe hi;ht 6oaee cy>neH, BepniHHBi 3a,n;He-6oKOBBix aonacTeii o6bihho 
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He ctojib yrjiOBaTbi, a" 3aKpyrJiem>i h Kansan HeceT no oahoh kopotkoh, ho 
xoporno 3aMeTHOH meTHHKe (y P. motacillae cooTBeTCTByiomHe meTHHKH Bcer^a 
Haxo^HTCH BHe mHTa); npoane 7 nap meTHHOK Ha mHTe peAyipipoBaHLi h 3a- 
MeTHti jihhib hx 6a3ajibHbie KOJibii;a; AJinna mnTa 0.26 mm, mnpHHa 0.21 mm. 
Oahh nnrHAHajibHbm hi;ht; Anuria ero (0.06 mm) MeHee ihhphhbi (0.1 mm); 
y P. motacillae Bcer^a HMeeTca 2 nHrHAiiajibHbix HjHTa. ^Be napm npoMerayToa- 
hmx CKJiepHTOB no3aAH noAOCOMajibHoro mHTa HMeiOT HenpaBHJibHo OKpyrjiyio 
$opMy. CrarMbi c kopotkoh nepHTpeMOH Ha ypoBHe III kokc. Ha He noKpbiTOH 
HI^HTaMH AOpCajIbHOH nOBepXHOCTH 14 nap KOpOTKHX KOHHneCKHX meTHHOK 



Piic. 1. CaMKa Ptilonyssus muscicapae sp. n. 
CTopOHti: a — flop3ajibHaa; 6 — bchtp a jibheh. 


(SOJIBIHHHCTBO H3 HHX MOJKHO paCCMOTpeTb JIHHIb npH 6oJIbHIOM yBeJIHHeHHH 
MHKpocKona); Han6ojiee3aMeTHbi4napbiHi;eTHHOK, 6jih3 3aAHe-6oKOBtix h 3aA- 
Hero KpaeB noAOCOMajibHoro mirra, 1 napa Ha 3aAHe-6oKOBbix aaCTax haho- 
comli h oco6eHHO napa TepMHHajibHbix meTHHOK (nocjieAHne paBHbi BeHTpajibHO- 
OnHCTOCOMaJIbHHM meTHHKaM). 

CTepHajibHbiH h^ht 6e3 pe3KHX rpaHHii;, St 1 o6bihho, a HHorAa h St 2 Ha- 
xOAaTca Ha miiTe, St 3 — Ha CKJiaA^aTOH KyTHKyjie (pnc. 1, 6)\ 2 napbi jmpo- 
bhahbix opraHOB HHorAa cjia6o pa3jiHHHMbi. TeHHTajibHbiH hi;ht rnnpe, aeM 
y P. motacillae (AJiHHa iijHTa 0.16 mm, HinpHHa 0.06 mm); napa reHHTajibHbix 
meTHHOK G Ha mirre y ero Sokobbix KpaeB, napa «nop» BHe mnTa y ero 3aAHe- 
6 okoblix KpaeB. AHajibHbin hi^ht rpymeBHAHbiH, ninpe, aeM y P. motacillae 
(AJiHHa ero 0.14 mm, mnpHHa 0.08 mm), c 6oJiee KpynHbiM aHycoM, pacnoJio>KeH- 
hbim 6jih 3 nepeAHero Kpaa mirra; meraHKH Ad npnMepHO Ha ypoBHe cepeAHHbi 
anyca (HHorAa oAHa H3 hhx CMemeHa k ero 3aAaeMy Kpaio), PA 6 jih 3 KpnSpyMa. 
BeHTpajibHO-onHCTOCOMajibHbix memHOK 6—7 nap. 

rWrocoMa c ajihhhlim (0.155 mm) oCHOBaHneM, Hecyn^HM 9—10 AeiiTOCTep- 
HajibHbix 3y6aHKOB; H3 aerapex nap meTHHOK HanSojiee AJinHHbie n TOJicrae — 
BHyTpeHHue rnnocTOMajibHbie, HaH6oJiee KopoTKne h TOHKne — Hapyaome 
rHnocTOMajibHbie (y P . motacillae nocaeAHHe OTcyTCTByioT). Ha nepeAneM 
Kpae BepTJiyra najibn HeT ctojib chjibho pa3BHToro BeHTpajibHoro BbipocTa, 
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Kan y P. motacillae ; 6eApaHon HjieHHK najibn aacTO c chjibhbimh jiaTepajib- 
hbimh pa3pam,eHHHMH. XeJinn,epLi co 3HaanTejiBHO pacninpeHHOii 6a3ajibHon 
HacTbio, ftjiHHa KOTopoH 0.09 mm, niHpHHa 0.04 mm; ,o,jinHa Been xejin- 
u,epbi 0.24 mm. JIanKH I c ajihhhbimh y3KHMH KoroTKaMn; ceHCopHoe nojie Kan 
y P. motacillae. JIanKH II —IV c KoroTKaMH, kpiohkobhaho 3amyTbiMH Ha 
BepniHHe. Kokcbi II c MaccnBHbiM nepeAHe-Aop3aJibHbiM hih n obhahbim Bbipo- 

CTOM. 

C a m e u,. fl,jiHHa hahocombi 0.62 mm, ninpnHa 0.27 mm. Ha Aop3ajibHOii 
noBepxHOCTH 2 cjiaSo CKJiepoTH30BaHHBix KpynHBix m,HTa h Me>KAy hhmh napa 
HenpaBHJiBHbix oKpyrjibix CKJiepnTOB (pnc. 2, a); nepeflHHH Kpaii noAOCOMajib- 
Horo m,HTa hihpoko 3aKpyrJieH, SoKOBBie Kpa a c BbieMKaMH y cepeAHHBi m,HTa; 
A;JiHHa m,HTa 0.26 mm, HinpnHa 0.19 mm; Ha m,HTe 8 nap oaeHB kopotkhx ni,eTH- 



Phc. 2. CaMeij Ptilonyssus muscicapae sp. n. 
06o3Ha^eHHfl Te me, ^to Ha pnc. 1. 


HOK. OnHCTOCOMaJIBHBIH IAHT nOHTH TaKOH >Ke AJIHHBI (0.27 mm) H IHHpHHBI 
(0.18 mm) KaK noAOCOMajiBHBin; oh HeceT 8— 9 nap njeTHHOK; BHe ih,htob 6— 
8 nap m,eTHHOK. 

CTpoeHne BeHTpajiBHOH noBepxHOCTH, Kan y P. motacillae (pnc. 2, 6): 
reHHTocTepHajiBHBiii iu,ht 6e3 pe3KHX rpaHHA, ho ero 3aAHaa aacTB Me>KAy 
IV kokc He cy>KeHa, KaK y P . motacillae ; 5 nap BeHTpajiBHO-onHCTOcoMajiBHBix 
ni;eTHHOK tohbiiig, H6m y P. motacillae ; OKOJioaHajibHbie iagthhkh oaeHB ko- 
poTKne h TOHKne. BHyTpeHHHe rnnocTOMajiBHbie iagthhkh HanSojiee ajihhhbig, 
AJiHHHee, aeM y P. motacillae. JJeHTOCTepHajiBHBie 3y6anKH pacnojio>KeHBi 
no 1—2 b pa^y. xejiniiep 0.1 mm. J(jiHHa Hor I — 0.3—0.31 mm, II 

h III — 0.21—0.22 mm, IV — 0.25—0.27 mm. KoroTKH I hot HeMHorHM MeHBnie, 
aeM KoroTKH II — IV Hor. T o JiOTin: 1 caMKa H3 nocoBOihnojioCTW Muscicapa 
striata (Pall.), 94/1, KajiHHHHrpaACKaa o6ji., noc. Pbi6aHHH, 23 ceHTnSpa 
1962 r., E. B. KopoJieBa. II a p a t h n li: 8 caMOK, 2 caMH,a, 1 npoTOHHM^a, 
tot >Ke c6op. ToJiOTHn h napaTnnbi xpaHaTCa b kojijigkh,hh 3oojiornHecKoro 
HHCTHTyTa AH CCCP. 

9KOJiorna n p a c n p o c t p a h e h h e. KjieiAH nmsyT b ho- 
coboh nojiocTH paAa bhaob MyxojioBOK po^a Muscicapa h, bo3mo>kho, noBce- 
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MecTHO conyTCTByiOT hm. Y cepon MyxojiOBKH Muscicapa striata (Pall.) KJiemH 
coSpaHH b KajiHHHHrpaACKoii o6ji. (noc. PuSanim) b Mae 1957 h 1958 rr. 
h b ceHTnSpe 1958 h 1962 rr. y o^hoh iithi];li b ceHTnSpe Slijio o6Hapy>KeHO 
MaKCHMajiLHoe KOJimecTBO KJiemeii — 15 9K3; b 9to BpeMH hijio HHTeHCHBHoe 
hx pa3BHTne: 2 caMKH Slijih c jiHTOHKaMH, Haii^eHa 1 npoTOHHM(|)a, 1 ^eiiTO- 
HHM(J)a, jiHHHiomaH b caMKy h 2 caMpa. B ^pyroM cghthSplckom c6ope y o^hoh 
nTHpLi Slijio Haii^eHO 6 caMOK, 1 caMen;, 1 npoTOHHM(|)a. B TypEMemm 
y 9Toro >Ke xo3HHHa b ceHTH6pe TaK>Ke hijio HHTeHCHBHoe pa3MHO>EeHHe EJiemeii. 
KpoMe cepon MyxojiOBKH, EJienjH 6lijih Haii^eHLi Tannse y MyxojiOBKH-KacaTKH 
M . sibirica Gm. h y ihhpoeoejiioboh MyxojiOBKH M. latirostris Raffl. b ripn- 
mopckom Kpae b aBryCTe h ceHTnSpe 1966 r. 

BepoHTHO, 9tot >Ke bha KJiem;eH 6liji Han^eH b A(|>pHKe y cepon MyxojiOBKH 
h y Muscicapa aquatica ruandae Gyld. (Fain, 1962). 
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MITES FROM THE NASAL CAVITY OF FLYCATCHERS 
OF THE GENUS MUSCICAPA 

N. G. Bregetova 
SUMMARY 

A new species of mites from the nasal cavity of passerine birds of the genus Musci¬ 
capa — Ptilonyssus muscicapae sp. nov. is described. The species is close to P. motacillae 
Fain, 1956 but differs from the latter in the following characters: I. female has only 
1 pygidial shield (in P. motacillae — 2); 2. posterolateral angles of the podosomal shield 
have 1 seta (in P. motacillae these setae are outside the shield); 3. ventral surface 
of the gnathosoma with 4 pairs of setae (in P . motacillae with 3 pairs). 



